9.5 cm 9 cm 


MASQUE BARRIERE EN TISSU 
AFNOR SPEC S76-001 Catégorie 2 
LAVABLE ET REUTILISABLE 


MAPE IN 



FRANCE 


GAMMES 


MASQUE BASIQUE 




MASQUE AVEC BAGUETTE NASALE 


19 cm 

r<-—- ^ i 



Masque 2 plis 

Elastique souple sur les côtés 


COMPOSITION 

Extérieur 
100% Polyester 
Intérieur 
98% Coton 
2% Elasthane 


MODE DE LAVAGE 


Lavage 
Séchage en 
tambour 



Repassage ^ 
110° max /~T~\ 



‘Large pannel de coloris 



INDUSTRIEL DU TEXTILE 


Nous avons la possibilité de produire les masques dans vos coloris 
et de personnaliser les masques avec vos logos 

































































